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Neue Gerate und Chemikalien am Schlu®B der Hefte 


Mitteilungsblatt 


Nr. 16 Dezember 1970 


der Fachgruppe Analytische Chemie 
in der Gesellschaft Deutscher Chemiker 


Horst Luther + 


Am 25. Mai 1970 ist Professor Dr.-Ing. Horst Luther, 
_ Direktor des Instituts fiir Chemische Technologie 
und Brennstofftechnik der Technischen Universitat 
Clausthal und des Instituts fiir Erdélforschung der 
Technischen Universitat (TH) Hannover, Rektor der 
Technischen Universitat Clausthal fiir die Jahre 
1970—1972, gestorben. 

1913 in Wreschen bei Posen geboren, in Jauer in 
Schlesien aufgewachsen, studierte Horst Luther an 
der TH in Breslau ab 1931 Maschinenbau und Chemie. 
Sein Studium schloB er 1939 mit einer Doktorarbeit 
tiber das Thema ,,Analyse gasformiger Paraffin- 
kohlenwasserstoffe durch Adsorption und Desorption 
im Hochvakuum“ ab, durch die sich bereits zwei 
Arbeitsgebiete seiner spiteren wissenschaftlichen 
Tatigkeit abzeichneten: Die Mineraléle und die 
Analytik. Mineralélanalyse unter Anwendung der 
Raman-Spektroskopie, die er in den ersten Nach- 
kriegsjahren zusammen mit Goubeau in Gottingen 
betrieb, war die Thematik seiner Habilitations- 
schrift. Anregungen zu vielseitigen technologischen 
Fragestellungen gab ihm seine Tatigkeit am Institut 
fiir chemische Technologie der Technischen Hoch- 
schule Braunschweig bei H. Kroepelin; als einer der 
ersten an deutschen Hochschulen betrieb er IR- 
Spektroskopie, nicht allen angewandt auf die 
Analytik der Kohlenwasserstoffe, vielmehr inter- 
essierten ihn damals auch die Grundlagen dieser 
spektroskopischen Methode, die er mit wesentlichen 
Arbeiten der IR-Spektroskopie der Naphthalin- 
derivate und vergleichenden Untersuchungen zur 
Raman-Spektroskopie bereicherte. 

Als er 1958 das Institut an der Bergakademie 
Clausthal tibernahm, kam zu den Mineralélen mit der 
Technologie der Steinkohlen — besonders mit Stu- 
dien zur Verkokung — ein neuer Arbeitsbereich hin- 
zu. Auch fiir dieses neue Gebiet setzte er technologisch 
wie verfahrenstechnisch Akzente, die ihm ohne seine 
umfassende analytische Erfahrung nicht médglich 
gewesen waren. Analytik war fiir ihn nicht allein eine 
notwendige Hilfe, er packte sie vielmehr in allen 
ihren Bereichen mit der ihm eigenen Dynamik an, 
so daB er fiir sie mindestens soviel Grundlegendes 
leistete wie fiir Technologie und Verfahrenstechnik. 
Keine neue chemische oder physikalische Analysen- 
methode gab es, die nicht am Lutherschen Institut 


erprobt, studiert und gepflegt wurde. Von Techno- 
logie und Analytik her besa er gentigend Erfahrung, 
Wesentliches zu dem Fragenkomplex Motorabgase 
und Reinhaltung der Luft beizutragen. 

Der Persénlichkeit Horst Luthers wiirde man kaum 
annahernd gerecht, wiirde man nur seine Tatigkeit 
als Forscher wiirdigen. Uber 100 wissenschaftliche 
Arbeiten hat er uns hinterlassen. Sein umfassendes 
Wissen, gepaart mit einem phanomenalen Gedacht- 
nis und der Eigenschaft, Wichtiges herauszustellen, 
machte ihn zum Verfasser von Handbuchartikeln, die 
in seltener Klarheit sein Arbeitsgebiet darlegten. 

Horst Luther war ein Hochschullehrer seltener 
Pragung. Von innerer Begeisterung und bester Di- 
daktik war seine Vorlesung getragen, seinen Mit- 
arbeitern, den ,,Lutheranern“, war er fachlich und 
personlich ein wahrer Doktor-,, Vater“, stets war er es, 
der sich in der wissenschaftlichen Diskussion um eine 
Arbeit mit seinen Schiilern ebenso engagierte, wie bei 
der Beschaffung von Mitteln fiir die Weiterfiihrung 
einer Arbeit oder auch fiir die Dotierung einer Assi- 
stentenstelle. Gerade seine Schiiler aus den Nachkriegs- 
und Aufbaujahren wissen darum und danken ihm 
fiir diese herzliche und beinahe familiare Zusammen- 
arbeit. 

Wissenschaftspolitisch hat er als Dekan und 1966 
bis 1968 als Rektor alle seine Krafte fiir die Berg- 
akademie und spatere Technische Hochschule Claus- 
thal eingesetzt, indem er in klarer Erkenntnis des 
Riickganges des Bergbaus die Naturwissenschaften 
und die Verfahrenstechnik ausbaute und foérderte. 
Der Ausbau der naturwissenschaftlichen Facher fing 
die Riicklaufigkeit der Studentenzahlen in Bergbau 
und Hiittenwesen nicht nur auf, sie verdoppelten 
sich in den letzten Jahren, und in modern ausgestatte- 
ten Instituten studieren heute etwa 350 Studenten 
Chemie. In Anerkennung dieser Leistungen fiir die 
Clausthaler Hochschule wurde er — gleichermaSen 
geachtet von seinen Kollegen, Assistenten und Stu- 
denten — fiir die Amtsjahre 1970—1972 erneut zum 
Rektor gewahlt. Sein friiher Tod lieB ihn dieses Werk 
nicht fortsetzen. Wir danken ihm fiir seine Mitarbeit 
an der Zeitschrift fiir analytische Chemie. 

Mitarbeiter wie Freunde Horst Luthers trauern 
mit seiner Familie um ihn. 


W. Fresenius H. Kienitz 


I. Vortragsveranstaltungen der Fachgruppe 
a) Riickblick auf Veranstaltungen im Jahre 1970 


1. Vortragstagung ,,Biochemische Analytik veranstaltet 
von den Fachgruppen der Gesellschaft Deutscher Chemiker 
»Analytische Chemie‘ und _ ,,Lebensmittelchemie und 
gerichtliche Chemie“, der Gesellschaft fiir Biologische Che- 
mie, der Deutschen Gesellschaft fiir Klinische Chemie sowie 
unter Mitwirkung der Deutschen Pharmakologischen Gesell- 
schaft und der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft 
vom 29. April bis 2. Mai 1970 in Miinchen. 

Zum Thema der Tagung wurden 9 Hauptvortrage und 
77 Diskussionsvortrage gehalten. Sie wurden in der Zeit- 
schrift fiir analytische Chemie verdéffentlicht (Bd. 252, 
Heft 2/3 und 4/5 (1970). Teilnehmerzahl: 1300. 

In Verbindung mit der Tagung fand zur gleichen Zeit eine 
internationale Fachausstellung fiir biochemische Analyse 
»ANALYTICA 70% statt, die von 116 in- und auslandischen 
Ausstellern beschickt war und die bei den 7300 Besuchern 
der Tagung groBes Interesse fand. 

Der von der Fa. Boehringer Mannheim GmbH. gestiftete 
»Preis Biochemische Analytik’’ wurde Herrn E. A. News- 
holme, Oxford, fiir seine Arbeit tiber “A new principle for the 
assay of metabolites involving the combined effect of isotopic 
dilution and enzymatic catalysis’ zuerkannt. 


2. Gemeinsame Vortragstagung iiber ,,Datenverarbeitung 
in der analytischen Chemie“ und ,,Fortschritte in der instru- 
mentellen Analyse“, veranstaltet von der Schweizerischen 
Gesellschaft fir Analytische und Angewandte Chemie, der 
Gesellschaft Schweizerischer Mikroanalytiker gemeinsam mit 
der Osterreichischen Gesellschaft fiir Mikrochemie und ana- 
lytische Chemie, und der Fachgruppe ,,Analytische Chemie“ 
in der Gesellschaft Deutscher Chemiker vom 17. bis 19. No- 
vember 1970 in Basel/Schweiz. 

Zum Thema der Tagung wurden 8 Hauptvortrage und 
34 Diskussionsvortrage gehalten. Ein Teil der Vortriage 
wird in der Zeitschrift fiir analytische Chemie veréffentlicht. 


b) Vorschau auf Veranstaltungen in den Jahren 1971/72 


1. Vortragsveranstaltung tiber ,,Anorganische Analytik* 
gemeinsam veranstaltet mit den Chemikerausschiissen des 
Vereins Deutscher Hisenhiittenleute und der Gesellschaft 


Deutscher Metallhiitten- und Bergleute vom 3. 6. bis 4. 6. 
1971 in Diisseldorf. 

Es sind Hauptvortrige und Diskussionsvortrage tber den 
Stand und die Entwicklung der Anorganischen Analytik 
vorgesehen. 

Auskiinfte iiber diese Veranstaltung erteilt die Geschiafts- 
stelle der Gesellschaft Deutscher Chemiker, 6 Frankfurt 
am Main, Postfach 119075. 


2. Vortragsveranstaltung ,,Trennverfahren in der Analyti- 
schen Chemie‘‘ der Fachgruppe ,,Analytische Chemie“ im 
Rahmen der Hauptversammlung der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker in Karlsruhe vom 13. 9. bis 18. 9. 1971. Um 
Anmeldung von Diskussionsvortrigen bis 1. 3.1971 wird 
gebeten. Auskiinfte iiber die Veranstaltung erteilt die 
Geschaftsstelle der Gesellschaft Deutscher Chemiker, 6 Frank- 
furt am Main, Postfach 119075. 


3. Colloquium Spectroscopicum Internationale XVI vom 
4. bis 9. 10. 1971 in Heidelberg. Das Colloquium steht unter 
dem Grundthema ,,Die Anwendung spektroskopischer 
Methoden aller Art auf chemisch-analytische Probleme“. 
Es wird vorbereitet von dem Deutschen Arbeitskreis fir 
Spektroskopie in der Fachgruppe ,,Analytische Chemie“ in 
der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Nahere Hinzelheiten 
kénnen aus Teil II] (Arbeitskreise und Arbeitsgruppen) 
entnommen werden. 


4. Vortragstagung ,,Biochemische Analytik“, veranstaltet 
von der Deutschen Gesellschaft fiir Klinische Chemie, den 
Fachgruppen der Gesellschaft Deutscher Chemiker ,,Ana- 
lytische Chemie“‘ und ,,Lebensmittelchemie und gerichtliche 
Chemie“ sowie der Gesellschaft fiir Biologische Chemie vom 
25.4. bis 28. 4. 1972 in Miinchen. 

Auskunft: Prof. Dr. H. Schievelbein, Dipl.-Chem. Dr. Rose- 
marie Vogel, 8 Miinchen 15, Nu8baumstr. 20. 


5. Euro-Analysis I. First European Analytical Conference, 
gemeinsam mit der Fachgruppe ,,Analytische Chemie“ der 
»,Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging** und der 
, society for Analytical Chemistry“ vom 28. 8. bis 31. 8. 1972 
in Bonn oder Aachen. Themen: 1. Electron Spectroscopy and 
Photoionisation, 2. High Polymer Analysis, 3. Pollution Ana- 
lysis, 4. Separation and Pre-Concentration, 5. Electroanalysis, 
6. Spectroscopy. 


Il. Tagungen des In- und Auslandes, die den Analytiker interessieren 


28.2. bis 5.3. 1971 

4.3. und 5. 3. 1971 
14. 4. bis 16.4. 1971 
19. 4. bis 23. 4. 1971 
10. 5. bis 13.5. 1971 
31.5. bis 4.6. 1971 


3.6. bis 4.6. 1971 


Cleveland/Ohio, USA: Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy. — 
Auskunft: Dr. 1. F. Jackowitz, Westinghouse Research Labs. Pittsburgh, PA 15235, USA. 


Minster/West}.: 3. Hochschulkolloquium iiber aktuelle Fragen aus der Chromatographie. — Auskunft: 
Prof. Dr. G. Hesse, Inst. f. Org. Chemie der Univ., 8520 Erlangen, Henkestr. 42 


Wien/Osterreich: Internationale lebensmittelchemische Fach-Tagung. — Auskunft: Verein Oster- 
reichischer Chemiker, Wien I, Eschenbachgasse 9, Osterreich. 


Den Haag/Holland: International Solvent Extraction Conference, — Auskunft: ISEC’ 71, 14 Belgrave 
Square, London SW 1, England. 


Bremen: Symposium der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft, Silicatanalyse in der Glasindu- 
strie. — Auskunft: DGG, 6 Frankfurt a. M., Bockenheimer Landstr. 126. 


Rom/Italien: Symposium on Biological Aspects of Electro-Chemistry. — Auskunft: Dr. H. Tannen- 
berger, Battelle Institute, 7 route de Drice, Carouge-Genéve, Schweiz. 


Diisseldorf: Analytikertagung der Fachgruppe Analytische Chemie in der GDCh und der Chemiker- | 
ausschiisse des VDEH, der GDMB und der Ruhrkohlenberatung. — Auskunft: Geschiaftsstelle der 


GDCh, 6 Frankfurt a. M., Postfach 119075. 


Neuherberg (bei Miinchen): International Symposium on Quick Methods for Environmental Radio- 
active Monitoring. — Auskunft: Dr. B. Sansoni, Gesellschaft fiir Strahlenforschung, 8042 Neuherberg 


Prag (CSSR); 4. Europiiisches Symposium ,,Lebensmittel — Fortschritte in der Verfahrenstechnik 
der Lebensmittel mit besonderer Beriicksichtigung der Proteine, Enzyme und Aromen in Nahrungs- 


Durham/England: Third SAC Conference. — Auskunft: C. A. Johnson, Secretary SAC Conference, 


Boston (Mass., USA): XXIII. International Congress of Pure and Applied Chemistry. — Auskunft: 
Secretariat, XXIII. Congress of IUPAC, A. T. Winstead, Director, American Chemical Society, 


Veszprem/Ungarn: Applied Physical Chemistry. Ein Hauptthema: Application of Physical Chemistry 
in Analytical Chemistry. — Auskunft: Organizing Committee of the Conference on Applied Physical 


Davos (Schweiz): Third International Conference on Thermal Analysis. — Auskunft: Dr. M. Miiller- 


Karlsruhe: Hauptversammlung der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Veranstaltung der Fachgruppe: 
Trennverfahren in der analytischen Chemie. — Auskunjft: Geschaftsstelle der GDCh, 6 Frankfurt a. M., 


Brighton/England: 5th Conference on Molecular Spectroscopy, — Auskunft: The Institute of Petroleum, 
Brasov/Rumdnien: 3. Rumanische Konferenz fiir Analytische Chemie. — Auskunft: Dr. Constantin 
Paris (Frankreich): Third International Congress of Absorption Spectrometry and Atomic Fluor- 
escence. — Auskunft: Secrétariat du 3e CISAFA, GAMS, 1, rue Gaston Boissier, Paris X Ve/Frankreich. 
Versailles (Frankreich): 1X. International Congress on Glass. — Auskunft: Secrétariat S.0.C.F.L., 


Heidelberg: Colloquium Spectroscopicum Internationale XVI. — Auskunft: Gesellschaft Deutscher 


Druzba-Varna (Bulgarien): First Bulgarian National Conference on Analytical Chemistry. — Aus- 
kunft: Institute of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 13/ 


Kyoto/Japan: Internationaler KongreB fiir Analytische Chemie (IUPAC). — Auskunft: Organizing 
Committee, International Congress on Analytical Chemistry, Kyoto International Conference Hall, 


Miinchen: Vortragstagung Biochemische Analytik. — Auskunft: Prof. Dr. H. Schievelbein, Dipl.- 


o» 1. bis! 957.1971 
(b. Miinchen), Ingolstiidter Landstr. 1. 
6.7. bis 9. 7.1971 
mitteln. — Auskunft: Geschiftsstelle der GDCh, 6 Frankfurt a. M., Postfach 119075. 
W275 bis) 16.7. 1971 
9—10 Savile Row, London W 1, England. 
25.7. bis 31. 7. 1971 
1155 Sixteenth St., Washington, D.C./USA. 
2.8. bis 5.8. 1971 
Chemistry, Veszprem/Ungarn, Vegyipari Egyetem, Analitikei Kemia Tanszek. 
23. 8. bis 28. 8. 1971 
Vonmoos, Swiss Federal Institute of Technology, CH-8006 Ziirich/Schweiz, Sonneggstr. 5. 
13. 9. bis 18. 9. 1971 
Postfach 119075. 
20.9. bis 24. 9. 1971 
61 New Cavendish Street, London W 1, England. 
22.9. bis 26. 9. 1971 
Luea, Calea Victoriei, Bukarest, Ruminien. 
27.9. bis 1. 10. 1971 
27.9. bis 2. 10. 1971 
7, rue Michel-Ange, Paris X VIe/Frankreich. 
4.10. bis 9. 10. 1971 
Chemiker, Geschaftsstelle, 6 Frankfurt a. M., Postfach 119075. 
19.10. bis 23.10.1971 
Bulgarien. 
3.4. bis 7.4. 1972 
Tokoroike, Sakyo-Ku, Kyoto/Japan. 
25.4. bis 28. 4. 1972 
Chem. Dr. Rosemarie Vogel, 8 Miinchen 15, NuBbaumstr. 20 
28.8. bis 31. 8. 1972 


Bonn oder Aachen: Euro-Analysis I. First European Analytical Conference. — Auskunft: Geschafts- 
stelle der GDCh, 6 Frankfurt a. M., Postfach 119075. 


Ill. Arbeitskreise und Arbeitsgruppen 


1. Deutscher Arbeitskreis fiir Spektroskopie (DASp) 


Rickblick auf Tagungen. Vom 15. bis 17. September 1970 
fand in Linz/Donau (Osterreich) die 8. Deutschsprachige 
_ Spektrometertagung statt, die mit etwa 240 Teilnehmern 
wiederum sehr gut besucht war. Die Teilnehmerliste wies 
insgesamt iiber 20 Namen aus Belgien, England, Finnland, 
Frankreich, Italien, Jugoslawien, Luxemburg und Ungarn 
aus, die iibrigen stammten aus den 4 Landern, die die Spek- 
trometertagung cyclisch austragen. Es wurden 35 Vortrage 
geboten, fiir deren Abwicklung keine Parallelsitzungen erfor- 
derlich waren. Immer noch im Vordergrund steht die Emis- 
sionsspektrometrie des lichtoptischen Wellenlangenbereichs, 
die mit 16 Referaten fast die Halfte der Tagung bestritt. 


Die Spektrometertagung war vom Gastgeberland Osterreich 
auBerordentlich gut organisiert und nahm einen sehr har- 
monischen Verlauf. Es fand eine gut besuchte SchluBdiskus- 
sion iiber Sinn und Zweck der Tagung und ihre weitere Fort- 
fihrung statt. Fiir die Beibehaltung fand sich eine tber- 
waltigende Mehrheit. Die vom DASp itiberbrachte Einladung, 
fiir 1972 die Ausrichtung der 9. Spektrometertagung in der 
Bundesrepublik zu tibernehmen, wurde ohne Gegenstimmen 
angenommen. Sie wird wieder im Herbst stattfinden, der 
Tagungsort ist noch offen. 


Colloquium Spectroscopicum Internationale XVI (4. bis 
9. Oktober 1971 in Heidelberg). Nach den bisher eingegange- 
nen Voranmeldungen kénnen wir mit etwa 1000 Teilnehmern 
rechnen. Die in der 1. Mitteilung zum Kolloquium genannten 
Schwerpunkte ,,Verbundverfahren der anorganischen Ana- 


lyse (spektrochemische Analyse nach Anreicherung, Vor- 
trennung, Markierung), Kombination spektroskopischer 
Methoden zur Konstitutionsaufklarung organischer Verbin- 
dungen (IR, UV, NMR, MS), Universalverfahren (d. h. auf 
beliebige Stoffgemische anwendbare Arbeitsvorschriften), 
Bereich der Flammenspektrometrie (Emission, Absorption, 
Fluorescenz) sowie die Themenkreise MeBgerate, Daten- 
verarbeitung/Automatisierung und praktische Analytik‘ 
haben bei den Anmeldungen etwa gleich stark Anklang 
gefunden. Ganz allgemein wird die Behandlung praktischer 
analytischer Fragen gewiinscht, was der Tradition der Kollo- 
quien entspricht. 

Fir die wissenschaftliche Tagung sind 8 Plenarvortrage vor- 
gesehen. Die Hauptarbeit des Kolloquiums wird sich in den 
Fachsitzungen vollziehen, die in erster Linie der Diskussion 
dienen sollen. Damit diese Diskussion nicht dem Zufall 
iiberlassen bleibt, soll der wissenschaftliche Inhalt der Vor- 
trage, d.h. vor allem die Tabellen und Diagramme, mit 
ganz kurzen Erlauterungen den Teilnehmern etwa 3 Wochen 
vor dem Kolloquium zugesandt werden, so daB sich alle 
Teilnehmer vorher auf die Diskussion vorbereiten kénnen. 
Fir den Exkursionstag am 6. Oktober 1971 ist eine Fahrt 
auf einem Rheindampfer vorgesehen. Weitere Exkursionen 
(technischer und touristischer Art) werden fiir die Zeit vor 
und nach dem Kolloquium angeboten werden. Uber die 
Méglichkeit von Pauschalreisen werden wir spater berichten. 
Eine 2. Mitteilung tiber das Kolloquium mit der Aufforde- 
rung zur Anmeldung von Diskussionsvortragen ist inzwischen 
versandt. Wer an weiteren Informationen tiber das Kollo- 
quium interessiert ist und diese 2. Mitteilung nicht erhalten 
hat, wende sich bitte an den Sekretar des Kolloquiums, Herrn 
Dr. W. Fritsche, Gesellschaft Deutscher Chemiker, 6 Frank- 
furt a. Main., Postfach 119075. 


Sonstige Tagungen 1971. Vom 20. bis 24. September 1971 ver- 
anstaltet das Institute of Petroleum (61 New Cavendish Street, 
London W. 1) in Brighton (England) die 5. Konferenz iiber 
Molekilspektroskopie. In der Woche vom 27. September bis 
1. Oktober 1971 halt die GAMS in Paris den 3. Internatio- 
nalen KongreB itiber Atomabsorptions- und Fluorescenz- 
spektroskopie ab. Wie bereits im letzten Mitteilungsblatt 
erwahnt wurde, werden GAMS und DASp eine gegenseitige 
Abstimmung der Programme in Paris und Heidelberg vor- 
nehmen. 


2. Arbeitskreis fur Chromatographie (AChr) 


Der Arbeitskreis fiir Chromatographie innerhalb der GDCh- 
Fachgruppe Analytische Chemie (AChr) wurde am 10. Juni 
1969 gegrindet. Schriftfiihrer ist Dr. D. Jentzsch, Bodensee- 
werk Perkin-Elmer, Uberlingen. 


a) Riickblick auf Veranstaltungen im Jahre 1969/70. Das 
2. Hochschulkolloquium des AChr fand am 27. und 28. No- 
vember 1969 in Frankfurt a.M. statt. Den Hauptvortrag hielt 
Prof. Wedler (Erlangen) tiber ,,Grundsitzliches zur Adsorp- 
tion‘‘. Die Diskussionsvortraige handelten itiber das ,,Thermo- 
mikro-Abtrenn- und Auftrageverfahren“ (Prof. Stahl, Saar- 
briicken) und tiber Themen aus der ,,Gas- und Fliissig- 
chromatographie.“ Fir Vortrige waren jeweils 1/, Std, 
fiir Diskussionen 11/, Std angesetzt, die auch fast immer aus- 
gefullt wurden. 

Im AnschluB an die bisherigen Hochschulkolloquien wurde 
diesmal durch die Versendung von Fragebogen an die ein- 


geschriebenen Teilnehmer versucht, einen Uberblick itiber 
besonders interessierende Themen zu gewinnen. Es gingen 
108 Antworten ein. Besonderes Interesse besteht fiir ana- 
lytische Gas-Chromatographie und Saéulen-Chromatographie 
(Automatisierung der Flissig-Chromatographie), fir Gel- 
Chromatographie und fir spezielle Detektoren. Die Her- 
stellung von Trennsiulen und die Wahl der Phasen wurden 
besonders haufig genannt. Das Ergebnis der Umfrage wurde 
in Chromatographia 3, 448 (1970) verdffentlicht. 

An der Vortragstagung ,,Biochemische Analytik“‘ zusammen 
mit der Fachausstellung ,,Analytica 70° vom 29. April bis 
2. Mai 1970 in Miinchen war der AChr mehrfach beteiligt. 
AuBer den Vortrigen (vgl. Mitteilungsblatt Nr.15 vom 
Dezember 1969) fanden Demonstrationen und praktische 
Ubungen am Gerat statt, und zwar iiber Gas-Chromatogra- 
phie fiir Anfanger (G. Hesse, Erlangen), Gas-Chromatogra- 
phie fir Fortgeschrittene (R. Kaiser, Ludwigshafen) und die 
Verbindung Gas-Chromatographie—Massenspektrometrie 
(H. Kienitz, Ludwigshafen). 

Vom 12. bis 22. Oktober 1970 fand in Erlangen im Rahmen 
der GDCh-Fortbildungskurse der 5. Kurs tiber chromato- 
graphische Methoden statt. Das Hauptgewicht lag wieder 
auf der praktischen Durchfihrung von Analysen und prapa- 
rativen Trennungen sowie der chromatographischen Reini- 
gung von Lésungsmitteln und Substanzen, die an instrukti- 
ven Beispielen durchgefiihrt wurden. Besonders ausfiihrlich 
wurden die ,,Trockensaiule“, Gel-Chromatographie und Gas- 
Chromatographie an verschiedenen Geratetypen behandelt. 
Erstmalig wurde auch die Hochdruck-Fliissig-Chromato- 
graphie besprochen und durchgefiihrt. — Die Teilnehmerzahl 
ist durch die réumlichen und personellen Méglichkeiten des 
Instituts auf 40 begrenzt und reichte wie bei friiheren Kursen 
nicht aus, um alle Winsche zu befriedigen. Speziellere Kurse 
uber Diinnschicht-Chromatographie in Saarbriicken (E. Stahl) 
und Gas-Chromatographie (E. Bayer, Tubingen) haben 
diesen Zustand zwar gemildert, aber nicht behoben. Es 
besteht immer noch ein groBer Bedarf an Fortbildungskursen 
auf diesem Gebiet, besonders in Gelfiltration. 


b) Vorschau auf Veranstaltungen im Jahre 1971. Das 3. Hoch- 
schulkolloquium des AChr wber aktuelle Fragen aus der 
Chromatographie soll am 4. und 5. Marz 1971 in Miinster/ 
Westf. stattfinden. Den Hauptvortrag wird Herr Prof. 
Wicke (Minster) halten. Fir Diskussionsvortrige sind vor- 
gesehen: Prof. Determann (Frankfurt a.M.), Dr. Hupe 
(Karlsruhe), Dr. Engelhardt (Erlangen), Dr. H. Ch. Curtis 
(Zirich) und Dr. E. Ziegler (Milheim/Ruhr). Im Oktober 
1971 ist das 4. Hochschulkolloquium geplant. 


IV. Mitgliederversammlung 
der Fachgruppe ,,Analytische Chemie“ 


Die letzte Mitgliederversammlung der Fachgruppe ,,Ana- 
lytische Chemie“ fand am 17. November 1970 anlaBlich der 
Tagung ,,Datenverarbeitung in der analytischen Chemie und 
Fortschritte in der instrumentellen Analyse“ in Basel, statt. 


Folgendes wurde berichtet: 


1. Bericht des Vorsitzenden der Fachgruppe 

2. Vorschau auf Tagungen und Kurse 

3. Kassenbericht 

4. Diskussion zum Wahlverfahren fiir die Vorstandswahl 
5. Verschiedenes. 


Unter Mitarbeit von Prof. Dr. Katsrr, Dortmund, und Prof. Dr. SprckER, Bochum, herausgegeben von Prof. Dr. H. K1enrrz, 
D-6700 Ludwigshafen a. Rhein, Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG. + Springer-Verlag Berlin - Heidelberg - New York 
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; 


Fresenius’ Zeitschrift fiir Analytische Chemie 


Begrindet 1862 und herausgegeben bis Band 20 (1881) 
von C. Remigius Fresenius, bis Band 36 (1897) von 
C. Remigius und Heinrich Fresenius, Band 37—58 
herausgegeben von Heinrich und Wilhelm Fresenius 
und Ernst Hintz, Band 59 (1920) bis Band 105 von 
Wilhelm, Remigius und Ludwig Fresenius, Band 105 
(1936) von Remigius und Ludwig Fresenius, Band 106 
bis 127 (1944) von Remigius Fresenius, Band 128 (1948) 


herausgegeben von A. Kurtenacker, Band 129 (1949) 
bis Band 187 (1962) von W. Fresenius und A. Kurten- 
acker und ab Band 188 (1962) von W. Fresenius. 
Bis Band 59 (1919) Wiesbaden, C. W. Kreidel, 
Band 59—62 (1922) Wiesbaden, C. W. Kreidel, und 
Miinchen, J. F. Bergmann, Band 63—127 (1944) 
Minchen, J. F. Bergmann, ab Band 128 (1948) Miin- 
chen, Bergmann, und Berlin, Springer. 


Die ,,Zeitschrift fiir Analytische Chemie“ erscheint, um eine rasche Publikation zu ermdéglichen, in einzelnen 
Heften, die zu Banden vereinigt werden. Ein Band besteht im allgemeinen aus 6 Heften. Der Preis des Bandes 
betragt DM 96,—. 

Die Autoren erhalten 75 Sonderdrucke ihrer Arbeit ohne Berechnung. Zusitzliche Sonderdrucke werden zum 
Selbstkostenpreis berechnet. 

Grundsatzlich diirfen nur Arbeiten eingereicht werden, die vorher weder im Inland noch im Ausland ver6ffent- 
licht worden sind. Der Autor verpflichtet sich, sie auch nachtraglich nicht an anderer Stelle zu publizieren. 
Mit der Annahme des Manuskripts und seiner Ver6ffentlichung durch den Verlag geht das Verlagsrecht fiir 
alle Sprachen und Lander einschlieBlich des Rechts der fotomechanischen Wiedergabe oder einer sonstigen 
Vervielfaltigung an den Verlag iiber. Jedoch wird gewerblichen Unternehmen fiir den innerbetrieblichen 
Gebrauch nach MaBgabe des zwischen dem Borsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. und dem Bundes- 
verband der Deutschen Industrie abgeschlossenen Rahmenabkommens die Anfertigung einer fotomechanischen 
Vervielfaltigung gestattet. Wenn fiir diese Zeitschrift kein Pauschalabkommen mit dem Verlag vereinbart 
worden ist, ist eine Wertmarke im Betrage von DM 0,30 pro Seite zu verwenden. Der Verlag laBt diese Betrage 
den Autorenverbinden zuflieBen. 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift be- 
rechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dai solche Namen im Sinne der Waren- 
zeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von jedermann benutzt 
werden dirften. 


In the interest of speedy publication, the ‘‘Zeitschrift fiir Analytische Chemie” is issued at frequent intervals. 
As a rule 6 numbers constitute one volume. The price is DM 96 per volume. 

75 offprints of each paper are provided free of charge; additional copies may be purchased at cost price. 

It is a fundamental condition that manuscripts submitted should not have been published elsewhere, in this 
or any other country, and the author must undertake not to publish elsewhere at a later date. With the accep- 
tance of a manuscript for publication, the publishers acquire the sole copyright for all languages and countries, 
including all rights of photocopying or reproduction by any other method. 

The use in this journal of registered or trade names, trademarks etc. without special acknowledgement does 
not mean that such names, as defined by the relevant protection laws, may be regarded as unprotected and 
thus free for general use. 


Manuskripte werden erbeten an: Redaktion der Zeitschrift fiir Analytische Chemie 
Manuscripts should be addressed to: 6200 Wiesbaden, KapellenstraBe 11/15 
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175 Fifth Avenue 

New York N.Y. 10010 
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1000 Berlin 33, Heidelberger Platz 3 
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6900 Heidelberg 1, Postfach 1780 
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Hinweise fiir Autoren 


Die Zeitschrift fiir Analytische Chemie verdffentlicht Arbeiten 
aus dem Gesamtgebiet der analytischen Chemie. Im Vorder- 
grund des Interesses stehen Originalarbeiten, die die An- 
wendung physikalisch-chemischer Methoden oder die Ent- 
wicklung neuer Apparaturen zur Lésung analytischer Pro- 
bleme zum Gegenstand haben. Daneben interessieren Arbeiten 
iiber Verfahren, die zur Konstitutionsaufklarung heran- 
gezogen werden kénnen, und solche, die bereits bekannte 
analytische Methoden weiterentwickeln. 


Kurze Mitteilungen (héchstens 2—3 Schreibmaschinen- 
seiten), die keine Abbildungen enthalten, werden rasch und 
bevorzugt verdéffentlicht. 


Alle Arbeiten kénnen um so rascher ver6ffentlicht werden, 
je sorgfaltiger sie bereits vom Autor zum Druck vorbereitet 
sind. Bei Zweifelsfragen wollen die Herren Autoren bitte 
vergleichbare, bereits erschienene Mitteilungen als Muster 
nehmen. Folgende Punkte sind besonders zu beachten: 


1. Es kénnen nur newe, bisher unpublizierte wissenschaft- 
liche Ergebnisse aufgenommen werden, die in straff gefaBter 
Form wiederzugeben sind. Auf bekannte Tatsachen soll nur 
kurz durch Literaturzitate hingewiesen werden. 


2. Jeder Originalarbeit ist eine Zusammenfassung in deut- 
scher und englischer Sprache (bei nicht-englischen Bei- 
tragen auch eine englische Titeliibersetzung) voranzustellen. 
Die Zusammenfassung soll so formuliert sein, daB sie un- 
verandert in die Zentralblatt-Literatur ibernommen werden 
kann, also konkrete Angaben, gegebenenfalls auch Zahlen- 
werte enthalt. 


3. Literaturzitate sind am SchluB der Arbeit alphabetisch 
anzuordnen; mehrere Beitrige eines Verfassers oder des 
gleichen Verfasser-Teams werden chronologisch aufgefihrt. 


Beispiele: 
Bode, H., Neumann, F.: Z. Anal. Chem. 169, 410 (1959). 


Schafer, K.: Physikalische Chemie, 2. Aufl. Berlin-Géttingen- 
Heidelberg: Springer 1964. 


4, Abbildungen und Tabellen sind auf separaten Blattern 
einzureichen. Unzulassig ist die doppelte Wiedergabe des 
gleichen Ergebnisses in Tabelle wnd Kurve. Farbige Bilder 
k6nnen in der Regel nicht aufgenommen werden. 
Bildunterschriften werden ebenfalls auf einem gesonderten 
Blatt erbeten. 


5. Strichzeichnungen sind Photographien stets vorzuziehen. 
Photokopien geniigen als Reproduktionsvorlagen nicht; es 
werden die Original-Tuschezeichnungen und Original-Regi- 
strierkurven erbeten. Falls Photos nicht zu vermeiden sind, 
werden kontrastreiche Hochglanzabztige erbeten, bei denen 
unndtige Randpartien weggestrichen oder abgeschnitten 
sind (rechtwinkliger Beschnitt). Der VerkleinerungsmaBstab 
ist auf der Riickseite zu vermerken. Die Abbildungen sind 
mit Hilfe des sog. Letraset- (Instant Lettering-) Verfahrens 
zu beschriften; dabei ist zu beachten, daB GroBbuchstaben 
nach der Verkleinerung noch 2 mm hoch sein miissen. 
Notfalls wird die Beschriftung beim Verlag ausgefiihrt. Die 
Vorlage dazu wird auf einem Deckblatt erbeten, niemals in 
der Abbildung selbst. 


Instructions to Authors 


The ‘‘Zeitschrift fir Analytische Chemie” publishers papers 
dealing with all aspects of analytical chemistry. Of main 
interest are original papers describing the application of 
physico-chemical methods or the development of new 
apparatus for solving analytical problems. Of interest are 
also methods for structural analysis and those improving 
procedures already known. 


Short Communications (not more than 2—3 typed pages) 
without illustrations will be expedited and published very 
rapidly. 


Work can always be published more quickly when the author 
has prepared it carefully so that it requires no editing. When 
in doubt, authors should refer to papers of a similar type 
published in the Journal. The following points should be 
specially noted: 


1. Only new, previously unpublished results can be accepted, 
given in concise form. Known facts should only be briefly 
mentioned, referring to appropriate literature citations. 


2. Every original paper should be preceded by a summary; 
if the paper is not in English, please translate the title into 
English as well. The summary should be suitable for direct 
publication in abstract journals, i.e. giving all the facts and 
numerical data, if any. 


3. References to the literature should be listed in alphabetical 
order at the end of paper, more than one by the same 
author or team of authors in chronological order. 


Examples: 
Bode, H., Neumann, F.: Z. Anal. Chem. 169, 410 (1959). | 


Determann, H.: Gel chromatography. New York: Springer 
1968. 


4, Figures and tables should be submitted on separate sheets. 
The same data should not be given in both tables and graphs. 
Coloured illustrations are not as a rule accepted. 

Captions to the figures should also be on separate sheets. 


5. Line drawings are always preferable to photographs. | 
Photocopies are not suitable as illustration copy. Please | 
send original line drawings in Indian ink and original | | 
instrument traces. If photographs have to be sent, please | 
ensure that they are high-contrast glossy prints, rectangular | 
but with redundant marginal areas trimmed away. The scale | 
of reduction required should be noted on the back. Please | 
label with Letraset in a size that will give 2 mm high capital | 

letters after reduction. Where the author has no facilities | 
for lettering, the publishers will do it, in which case in- 

scriptions should be written on a cover sheet—never on the | 
actual figure. 


Neue Gerdte und Chemikalien 


Auer-Toximeter® 


Im Gegensatz zu den bisher verwendeten Priifréhrchen- 
Handpumpen geschieht die Férderung des fiir Priifréhrchen 
bendtigten Probevolumens durch das Auer-Toximeter auto- 
matisch: Das Volumen der Luftprobe wird vor der Messung 
mit einem Drehschalter eingestellt und der Pumpenvorgang 
durch einmaligen kurzen Druck auf diesen Schalter ausgelést. 
Nach Durchflu8 des vorgesehenen Priifluftvolumens durch 
das Toximeter schaltet ein elektronischer Zeitgeber die 
Pumpe automatisch ab. Das Férdervolumen betrigt bei 
einem Stré6mungswiderstand von 75mm Hg 100 cm? pro 
Grundzeiteinheit, die bei Handpumpen einem Hub ent- 
spricht. Die Grundzeiteinheit betrigt 25 see und kann durch 
einen elektronischen Multiplikator mit dem Faktor 2, 3, 4, 
5, 6 und 10 automatisch multipliziert werden. — Neben der 
intermittierenden Messung, wie sie mit Priifréhrchen-Hand- 
pumpen weiterhin tblich ist, kann das Auer-Toximeter auch 
zur kontinuierlichen Luftiiberwachung dienen. Dazu wird 
der Drehschalter auf die Stellung D (Dauerbetrieb) ein- 
gestellt. Die Anzeige der Auer-Priifréhrchen ist dann quali- 
tativ und kann im Fall einer Verfiirbung durch eine exakte 
Messung herkémmlicher Art ergiinzt werden, indem das 
Toximeter wieder auf intermittierenden Betrieb geschaltet 
wird. Die elektrische Versorgung des Toximeters geschieht 
uber eine wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Batterie. Je 
nach vorgeschriebener Hubzahl der Priifréhrchen sind 100 
bis 800 Messungen pro Batterieladung méglich. Im Dauer- 
betrieb betragt die MeBzeit unter normalen Bedingungen mehr 
als 5 h pro Batterieladung. (Auergesellschaft GmbH, Berlin.) 


Automated Laboratory 


The crux of chemical researches is a quick and accurate, 
structure analysis of unknown samples. A demand for tech- 
nological advance in this area has caused an increasing 
application of NMR instruments, mass spectrometers, 
infrared spectrometers and other analytical apparatus to 
this field of research. The Automatic Laboratory which 
Japan Electron Optics Laboratory Co. Ltd. envisages is 
equipped with the following apparatus and functions: 
(1) Gas chromatograph, liquid chromatograph, element 
analyzer, precision distiller, etc. Isolation and purification of 
samples and preliminary analysis. (2) NMR _ instrument, 
mass spectrometer, infrared spectrometer, ultraviolet spec- 
trometer, laser Raman spectrometer, X-ray analyzer, etc., 
each of which is directly connected to a slave computer. The 
slave computer selects specific information from among 
signals derived from a sample-loaded analytical instrument 
and transmits it to the master computer. (3) All the slave 
computers are connected to the master computer, which 
performs accumulation, registration and retrieval of data. 
(4) Thus, a quantitative or qualitative analysis of a sample 
can be automatically performed. (5) A structure analysis of a 
sample can be automatically carried out by consolidating 
data from some analytical instruments depending upon the 
purpose. Samples will be limited to organic compounds: 
“Automated Chemical Structure Analysis System”’. 

Japan Electron Optics Laboratory Co. (Tokyo, New 
Tokyo Building) are about to complete an automatic struc- 
ture analysis of organic compounds composed of carbon, 
hydrogen and oxygen (and planning to take up compounds 
containing nitrogen). Probably, an X-ray spectrometer, 
laser Raman spectrometer, etc. may be employed for this 
purpose. 


Hinflaschen-Prepluftatmer PA 54/1800 8 


Der EinflaschenpreBluftatmer PA 54/1800 S ist mit einer 6 | 
PreBluftflasche fiir 300 kp/em? Fiilldruck entsprechend 
18001 Atemluft ausgeriistet. Der Druckminderer reduziert 
die PreBluft auf 5 kp/em? Arbeitsdruck. Bei 60 kp/cm? 
ertont automatisch ein Riickzugssignal. Als AtemanschluB 
dient eine Panorama-Maske mit splittersicherem und_ be- 
schlagfreiem Kunststoff-Fenster. Sie enthilt ein atem- 
gesteuertes Dosierventil und ist flexibel mit dem Druck- 
minderer verbunden. Der PA 54/1800 S ist ein kompaktes 
Gerat, wiegt in gefiilltem Zustand 13,5 kg und soll auch nach 
jahrelanger Lagerzeit funktionssicher sein. (Drigerwerk, 
Heinr. & Bernh. Drager, Liibeck.) 


Ferranti Hochleistungs-CO,-Laser 


CO,-Laser arbeiten mit einem Wirkungsgrad von ungefahr 
10°/). Sie eignen sich besonders fiir industrielle Anwendun- 
gen. Die Ausgangswellenlinge liegt mit 10,6 weit im 
Infraroten. Die Ferranti CO,-Laser bestehen aus wasser- 
gekthlten Entladungsrohren, die normalerweise 1 m lang 
sind und fiir gréBere Ausgangsleistungen zusammengekoppelt 
werden, und den ebenfalls wassergektthlten Resonatorspie- 
geln. Der gesamte Resonatorraum ist auf einer Aluminium- 
schiene angeordnet. Das Gasgemisch aus CO,, Helium und 
Stickstoff kommt tiber einen Verteiler aus einer Gasflasche, 
flieBt durch die Entladungsrédhre und wird hinterher von 
einer Hochgeschwindigkeitsvakuumpumpe in die freie Luft 
geblasen. — Ferranti hat 2 Grundtypenreihen entwickelt. 
Die E-Serie wurde speziell fiir den Laborbedarf entwickelt, 
d.h. fiir wissenschaftliche Arbeiten in Industrie und For- 
schung. Die I-Serie besteht aus reinen Industrielasern 
(Schneiden, SchweiBen usw.). (N&heres: Ferranti, Miinchen.) 


Atemschutzmaske Panorama-Nova 


Die Atemschutzmaske Panorama-Nova ist mit technischen 
Verbesserungen ausgestattet. Der Doppeldichtrahmen er- 
moglicht optimale Randabdichtung und gewahrt damit 
erdBere Sicherheit gegen das Einsickern von Schadstoffen. 
Die leistungsstarke Sprechmembran befindet sich in der Aus- 
atemventilvorkammer und ist damit vor aggressiven Gasen 
geschiitzt. Das extra groBe Panorama-Fenster ist dem natiir- 
lichen Gesichtsfeld angepaBt und wird durch intensive 
Frischluftsptilung beschlagfrei gehalten. In einer anderen 
Ausfithrung wird der Doppeldichtrahmen durch die Ausatem- 
luft zusatzlich gespult. (Dragerwerk, Heinr. & Bernh. Drager, 
Liibeck.) 


Sinkstoffvolumenmepfgerdt 


Das Sedimeter ist ein automatisch arbeitendes Gerat zur 
fortlaufenden Messung des Sinkstoffvolumenanteils in 
Flissigkeit-Feststoff-Gemischen. Es findet Verwendung z. B. 
zur Messung des Anteils an absetzbaren Stoffen bei der 
Wasser- und Abwasseruntersuchung, besonders des Belebt- 
schlammgehaltes in biologischen Klaranlagen. Bei der 
Messung wird der Absetzspiegel in einer glasernen Rohr- 
kiivette photoelektrisch abgetastet (MeBbereich 3—94°/)). 
Das MeBergebnis steht als elektrische Spannung zur Ver- 
figung und kann angezeigt, registriert (in Prozent) oder 
direkt in Milliliter Belebtschlamm pro Liter Abwasser- 
Belebtschlamm-Gemisch und zu Steuerungszwecken ver- 
wendet werden (B. Braun Melsungen, Werk Apparatebau, 
Melsungen.) 


Fur Industrie 
und Labor 


FLUQTEST -oueasu 


ein Analysengerat fiir Untersuchungen im kurz- (254 nm) 
und langwelligen (360 nm) UV-Bereich. Daher und durch 
die auBergewohnlich groBe Betrachtungsflache von 
30 x 30 cm besonders geeignet flr die Auswertung von 
Chromatogrammen im chemischen, medizinischen und 
biologischen Bereich sowie fiir die Papier- und Dunn- 
schicht-Chromatografie. Auf Wunsch ist dieses Gerat mit 
Foto-Aufsatz und Durchleuchtuntersatz 
lieferbar. 


Bitte fordern Sie unsere ausfuhrliche 
Druckschrift an. 


6450 HANAU 


ORIGINAL HANAU 


QUARZLAMPEN GMBH 


An der Naturwissenschaftlichen Fakultat 


der Universitat Mainz ist ein 


Lehrstuhl fur 
anorganische Chemie (H4) 


zu besetzen. Der Schwerpunkt in Lehre 
und Forschung sollte auf dem Gebiet der 
Prazisions- Kuvetten analytischen Chemie liegen. Bewerbungen 
saurefest verschmolzen mit Lebenslauf, Angaben uber die bisherige 
fiir die Spektralfotometrie und Fotometrie als Standard- und Unterrichtstatigkeit, Schriftenvérzeichnis, | 


Sonderausfiihrungen fertigen wir in hochster optischer Quali- 


S, SR Sar sowie einer kurzen Zusammenfassung der 
tat und preisgtnstig. 


Wire verwenden fdas praxisbewantie wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse 
RHEHEI Quarzglas SPECTROSIL und sind bis zum 15. 12. 1970 zu richten an 
VITREOSIL fiir den UV- und _ IR- 

Bereich, Glas und optisches Spezialglas den 

fiir den sichtbaren Bereich. 

Bitte, Uberzeugen Sie sich von unserer Dekan der Naturwissenschaftlichen 


Leistungsfahigkeit. Prospekte und Of- 
ferte senden wir Ihnen auf Wunsch. 


HEHE] Quarz - Erzeugnisse fiihrt der Fachhandel. versitat, 65 Mainz, Johann Joachim- 


THERMAL QUARZ-SCHMELZE G.M.B.H.: Becher-Weg 21. 


Fakultat der Johannes Gutenberg-Uni- 


6202 Wiesbaden-Biebrich Y 
Rheingaustr. 83-85 - Postfach 9389 - Tel. (06121) 2835-37 


